
PUMA 2100/2600/3100 series 

Working range / Tooling system / Tool Interference Diagram 


Working range 


PUMA 2100 / 2100L 
12 station. 

OD CLAMPER 'D HOLDER 



EXTENDED OD HOLDER 



J 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 





Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA2100S / 2100LS 
12 station. 


OD CLAMPER 'D HOLDER FACE TOOL HOLDER 



DOUBLE OD HOLDER DOUBLE >D HOLDER CUT OFF HOLDER 





03 





Working range 



Unit : mm (inch) 

PUMA2100M / 21 00Y / 21 OOLM / 2100LY 




12 station. -BMT55P 




OD HOLDER 

ID HOLDER 

FACE TOOL HOLDER 






STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (MAIN) 




J 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 




Working range 



Unit : mm (inch) 

PUMA 21 00MS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 
12 station. -BMT55P 




OD HOLDER 

ID HOLDER 

FACE TOOL HOLDER 






DOUBLE OD HOLDER DOUBLE 'D HOLDER CUT OFF HOLDER 





05 




Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 
12 station. - BMT55P 

STRAIGHT MILLING ANGULAR MILLING (SUB) 




ANGULAR MILLING (MAIN) 



6 


i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 





Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA2100M / 21 00Y / 21 OOLM / 21 OOLY 
12 station. - BMT65P 

OD HOLDER 'D HOLDER FACETML ttOLUEH 





STRAIGHT M'LLiNG 


ANGULAR MILLING (MA'N) 




Working range 



Unit : mm (inch) 

PUMA2100MS / 21 00SY / 21 00LMS / 21 OOLSY 




12 station. -BMT65P 




OD HOLDER 

ID HOLDER 

FACE TOOL HOLDER 




DOUBLE OD HOLDER DOUBLE ID HOLDER 




CUT OFF HOLDER 



J 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 



Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA2100MS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 0 
12 station. - BMT65P 

STRAIGHT MILLING ANGULAR MILLING (SUB) 




ANGULAR MILLING (MAIN) 
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Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600 / 2600L 
12 station. 

OD CLAMPER 'D HOLDER FACE TOOL HOLDER 





EXTENDED OD HOLDER 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 




Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA2600S / 2600LS 
12 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER 


DOUBLE ID HOLDER 


CUTOFF HOLDER 





L 






Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600M / 2600Y / 2600LM / 2600LY 
12 station. - BMT65P 

OD HOLDER 'D HOLDER FACE TOOL HOLDER 





STRAIGHT M'LL'NG ANGULAR M'LL'NG (MA'N) 




12 


I 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 



Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600MS / 2600SY / 2600LMS / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 

OD HOLDER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER DOUBLE ID HOLDER CUT OFF HOLDER 





Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600MS / 2600SY / 2600LMS / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 


STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (SUB) 



- 

( 4 . 4 ) 



] 



1 


ANGULAR MILLING (MAIN) 
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I 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


■ v.t-tl i ■ 


'Vrfm'.ni i 



Twy* ~vtr | 



Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 3100 /3100L 
10 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





EXTEND OD HOLDER 



I 


Working range 


PUMA3100M / 31 00Y / 31 OOLM / 31 OOLY 
12 station. - BMT65P 

OD HOLDER ID HOLDER 




EXTEND OD HOLDER STRAIGHT MILLING 




16 


i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 



ANGULAR MILLING 



Working range 


PUMA3100XL / 3100UL 
10 station. 

OD CLAMPER 



FACE TOOL HOLDER 



Unit : mm (inch) 


ID HOLDER 



EXTEND OD HOLDER 



L 


Working range 


PUMA 3100XLM / 3100XLY / 31 OOULM / 31 OOULY 
12 station. - BMT65P 



FACE TOOL HOLDER 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 


ID HOLDER 



Working range 


PUMA 31 OOXLM / 31 OOXLY / 31 OOULM / 31 OOULY 
12 station. - BMT65P 


EXTEND OD HOLDER 



ANGULAR MILLING 



Unit : mm (inch) 


STRAIGHT MILLING 



L 


Tooling system 

PUMA 21 00 / 21 00L / 2600 / 2600L 



20 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 

PUMA 21 00S / 21 OOLS / 2600S / 2600LS 


Unit : mm (inch) 



Tooling system 

PUMA2100M / 21 OOLM / 21 00Y / 21 OOLY 
12 station. -BMT55P 



22 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 

PUMA2100M / 21 OOLM / 21 OOY / 21 OOLY 0 
24 station. - BMT55P 



Unit : mm (inch) 
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Tooling system 

PUMA2100MS / 21 OOLMS / 21 OOSY / 21 OOLSY 
12 station. -BMT55P 



24 1 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 

PUMA 21 OOMS / 21 OOLMS / 21 OOSY / 21 OOLSY 
24 station. - BMT55P 



Unit : mm (inch) 



• Specifications are subject to change without prior notice. 



Tooling system 

PUMA 2600M / 2600LM / 2600Y / 2600LY 
12 station. -BMT65P 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 

PUMA 2600M / 2600LM / 2600Y / 2600LY 
24 station. - BMT65P 



Unit : mm (inch) 



• Specifications are subject to change without prior notice. 


i 


27 


Tooling system 

PUMA2600MS / 2600LMS / 2600SY / 2600LSY 
12 station. -BMT65P 
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PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Tooling system 

PUMA2600MS / 2600LMS / 2600SY / 2600LSY 0 
24 station. - BMT65P 



Unit : mm (inch) 
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Tooling system 

PUMA 3100 / 31 00L / 31 00XL / 31 OOUL <«$»' 
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PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA3100M / 31 OOLM / 31 OOXLM / 3100ULM /3100Y /3100LY /3100 XLY/3100ULY <jp 
12 station. - BMT65P 



Unit : mm (inch) 



• Specifications are subject to change without prior notice. 

i 


Tool Interference Diagram 


PUMA 2100 / 21 00L / 2600 / 2600L 
12 station. 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 00S / 21 00LS / 2600S 2600LS 
12 station. 


4R<V19 11 



(8.1) (1.6) 


240 ( 9 . 4 ) 

260 ( 10 . 2 ) 
[X-axis travel] 



Tool Interference Diagram 


PUMA2100M / 21 OOLM 
12 station. - BMT55P 


485 . 5 ( 19 . 1 ) 



Unit : mm (inch) 


PUMA2100MS / 21 OOLMS 
12 station. - BMT55P 
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Tool Interference Diagram 

PUMA2100M / 21 OOLM / 2600M / 2600LM 
12 station. -BMT65P 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


PUMA 21 OOMS / 21 OOLMS / 2600MS / 2600LMS 
12 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 


485 . 5 ( 19 . 1 ) 



( 3 . 0 ) ( 1 . 6 ) 


!>. rat 


Tool Interference Diagram 


PUMA2100M / 21 OOLM 
24 station. - BMT55P 



PUMA2100MS / 21 OOLMS 
24 station. - BMT55P 


Unit : mm (inch) 



57 ( 2.21 


485 . 5 ( 19 . 1 ) 


182.5 


'/-u l- ju.if 
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Tool Interference Diagram 


PUMA2100M / 21 OOLM / 2600M / 2600LM 
24 station. - BMT65P 


485 . 5 ( 19 . 1 ) 


188 ( 7 . 4 ) 


72 ( 2 , 8 ) 


260 ( 10 . 2 ) 


( 3 . 3 ) 1 . 2 ) 


[X-axis travel] 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOLMS / 2600MS / 2600LMS 
24 station. - BMT65P 



Tool Interference Diagram 


PUMA2100SY / 21 OOLSY 
12 station. - BMT55P 




PUMA2100Y / 21 OOLY 
12 station. - BMT55P 


Unit : mm (inch) 



182.5 

(7.2) 


► pMt JU 1 B 



«i«r- 



:>J i- us 
Vi 


h 





Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY / 2600SY / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 





_1.B2.5_ 

(7.2) 


-i 

Ml 0ri 

_Lsa_L isjuiui 

(2.3) Uifc* 
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i 


PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


PUMA 21 00Y / 21 OOLY / 2600Y / 2600LY 
12 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 





Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY 
24 station. - BMT55P 



vraiiiwj; mt: #i5 r ‘ni hit At& 



PUMA2100Y / 21 OOLY 
24 station. - BMT55P 


Unit : mm (inch) 










in 

70 




182.5 

K 1 


\* i i 

1-7 (C 

l .11 

tfllO &]■ 

H 1 MIlhlH 

>7 

(7.2) (2.8) 

'■! 1 f-V. 0 

.) 


[■: .!■ 1 1, ** 


*i 't Ml I'Jid 


(7.2) 


(1.9) 


W [ 

s 

\ 



pw-' E 





;4t : 

\ i 1 ii 

182.5 

49 


ft-- ir v- 

wifii!.:. 


_ P h i 

(0.2) 


- i fr.'i i i di Jit ■: 


39 



Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY / 2600SY / 2600LSY 
24 station. - BMT65P 



40 | PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


PUMA 21 00Y / 21 OOLY / 2600Y / 2600LY 
24 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 





I'Tt.-nm 


Tool Interference Diagram 


PUMA 3100 / 3100L 
10 station 


507.5 

( 20 . 0 ) 



262.5 (10,$ 


30.5 

( 1 . 2 ) 


205 

( 8 . 1 ) 


40 m 293 [X-axis stroke! 
(1.6) (11.5) 


443 (17.4) 


PUMA 31 00XL / 31 OOOL 
10 station 


Unit : mm (inch) 


507.5 

( 20 . 0 ) 



j 6 , 4 (2,5) 


262,5(10.3) 


30.5 

( 1 . 2 ) 


205 

( 8 . 1 ) 


40 293 [X-axis stroke] 


h 


423 (16.7) 


Tool Interference Diagram 



PUMA3100M / 31 OOLM / 31 00Y / 31 OOLY 
12 station. - BMT65P 


537,5(21,1) 


212.5 


I 

La ni 

J-'Jiii.l; iwal ir^l 






Flelerenee few QD- 1 qq \ Interference 
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PUMA 21 00 / 2600/ 31 00 series 


423 (16.7) 


Unit : mm (inch) 





Tool Interference Diagram 


PUMA3100XLM / 31 OOULM / 3100 XLY/3100ULY 

12 station. - BMT65P 537 . 5 gu) 




nelerer™ for 00 - Tool Interference 


423 ( 16 . 7 ) 


Unit : mm (inch) 




| 43 



I PUMA 2100/2600/3100 series 

Working range /Tooling system /Tool Interference Diagram 



http://www.doosanmachinetools.com 


Doosan Infracore 

Machine loo Is 

Head Office 

Doosan Tower 20th FL., 275, Jangchungdan-Ro(St), Jung-Gu, Seoul 
Tel : +82-2-3398-8693 / 867 1 / 8680 Fax : +82-2-3398-8699 

Doosan Infracore America Corp. 

19 A Chapin Rd., Pine Brook, NJ 07058, U.S.A. Tel : +1-973-618-2500 Fax : +1-973-618-2501 
Doosan Infracore Germany GmbH 

Emdener Strasse 24, D-41540 Dormagen, Germany Tel : +49-2133-5067-100 Fax : +49-2133-5067-001 
Doosan Infracore Yantai Co., LTD 

13 Building, 140 Tianlin Road, Xuhui District, Shanghai, China (200233) Tel : +86-21-6440-3384 (808, 805) Fax : +86-21-6440-3389 

Doosan Infracore India Pvt., Ltd. Technical Center 

106 / 10-11-12, Amruthalli, Bellary road, Byatarayanapura, Bagalore 560092, India Tel : +91-80-4266-0100 / 0122 / 0101 
Doosan International South East Asia Pte Ltd. 

42 Benoi Road, Jurong 629903, Singapore Tel : +65-6499-0200 Fax : +65-6861-3459 


ENG 150106SU 


Design and specifications are subject to change without prior notice. 


